ozei Taborski | 


inżynier - budowniczy 


ur. 18. III. 1864 r., po długiej a ciezkiej chorobie, zasnął w Panu 
dnia 16 września 1941 r. 


Pogrzeb odbędzie się w Bolechowicach w piątek dnia 19 b. m. o godzinie 10 rano z kościoła 
parafialnego, na który zaprasza 


Rodzina. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawiene zostanie w sobotę dnia 20 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym w Bolechowicach. 
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